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Zeitung - Probleme in Labor bringen falsche 
Corona- Testergebnisse 


By Reuters Staff 2 MIN READ f Y 


Secretary of State Pompeo will lift restrictions on contact between U.S. and Taiwa... 





FILE PHOTO: A medical employee collects a swab sample during a media event to present new mobile quick test 
that reduces waiting time for COVID-19 tests from 4 hours to 40 minutes in the Frauenhofer Institute in Dresden, 
Germany, October 16, 2020. REUTERS/Matthias Rietschel 


München (Reuters) - Ein großes bayerisches Labor hat einem Zeitungsbericht 


zufolge bei Corona-Tests reihenweise falsch positive Ergebnisse hervorgebracht. 


Das seı bei Nachprüfungen in einem Krankenhaus im oberbayerischen 
Taufkirchen/Vils aufgefallen, berichtete der “Münchner Merkur” am Mittwoch. Dort 
hätten sich 58 von 60 positiven Tests als falsch herausgestellt. Die Geschäftsführerin 
des Augsburger MVZ-Labors erklärte die Fehler mit der Knappheit an Reagenzien. 
Das Labor habe wegen des Lieferausfalls eines Herstellers auf ein anderes 
Nachweismittel zurückgreifen müssen, das offenbar nıcht kompatibel gewesen sei. 
“Aufgrund des hohen Probenaufkommens und des fehlenden Zubehörs war eine 
Kontrolle positiver Ergebnisse nicht in allen Fällen zeitnah möglich”, zitierte die 
Zeitung dıe Geschäftsführerin. 


Das psychiatrische Isar-Amper-Klinikum habe sıch die Häufung positiver Fälle nicht 
erklären können und die Patienten deshalb ein zweites Mal testen lassen. Die 
angewandten PCR-Tests gelten eigentlich zu mehr als 99 Prozent als zuverlässig. 
Dem Bericht zufolge sind die falschen Ergebnisse aber kein Einzelfall. Auch andere 
Labore hätten Schwierigkeiten, wegen Personalmangels und fehlender Reagenzien ın 
der gewohnten Qualität zu testen. Vor dem vergangenen Wochenende waren 
zahlreiche falsch positive Tests bei Profifußballern bekanntgeworden, unter anderem 
bei Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern München und mehreren Spielern 


der Würzburger Kickers sowie des Drittligisten Türkgücü München. 
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